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Estado de greve contra 
fixação de turno 


Em assembleia presencial na sexta-feira (9), 
trabalhadores da ArcelorMittal Monlevade votaram contra a 
manutenção da atual tabela de revezamento. 


TABELA 
DE 
REVEZAMENTO 









À categoria aprovou a seguinte proposta apresentada pelo Sindmon- 
Metal: que a empresa implante a tabela de 12 horas, escolhida pela 
maioria em assembleia realizada em setembro, ou apresente um 
modelo com folgas mais frequentes nos fins de semana. Ficou 
decidido também que, caso a empresa ameace fixação de turnos, 
como já fez outras vezes, será decretado estado de greve. 





Os próximos passos dependerão do posicionamento da empresa 
diante da decisão da assembleia. 
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